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Beeldkwaliteitsplan Het Opbroek fase 1 

De gemeenteraad van Rijssen-Holten heeft het beeldkwaliteitsplan Het Opbroek fase 1 vastgesteld op 
14 februari 2013. Het beeldkwaliteitsplan wordt als een overig besluit van algemene strekking bekend 
gemaakt en ligt ter inzage tijdens de openstellingstijden van het gemeentehuis Rijssen-Holten, Schild 
1,7461 DD RUSSEN. 

Het besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot 15 februari 2013. 


Besluit genomen in de openbare vergadering van de raad van Rijssen-Holten op 14 februari 2013 
drs. H.A.J. van de Vliert (griffier) 

A.C. Hofland (voorzitter) 
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